Inż. LESŁAW 


pracownik bratniego Oddziału Centrali Rybnej C. S. P. olw Szczecinie 


zmarł śmiercią tragiczną w Szczecinie. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 4 października b. r. o godz. 16- tej z kościoła cmentarza rakowickiego 
w Krakowie, o czym zawiadamiają i zapraszają do wzięcia udziału w oddaniu ostatniej przysługi 


Związkowe Koło zakładowe Dyrekcja i Pracownicy 
prac. Centrali Rybnej C. S. P. Centrali Rybnej C. S. P. 


ojw Krakowie ow Krakowie 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 
KAROLA WAGI M-61392 Druk 


e obecnie JADWIGA WAGA 
KRARÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5 —- TEL. 552-05 


arnia Związkowa w Krakowie, Mikełajska 13 


" U 


eG 
EŃ 
"M. w PR: ére ga A |- 


-+ 


